Z MALACHOWSKICH 


MARYA STARZYNSKA 


przezywszy lat 34, 


po długich i ciężkich cierpieniach;copatrzona Sw. Sakramentami, zmarła 
w Zakopanem dnia 10 października 1912 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w niedzielę dnia 13 b. m. o godzinie 3 po południu z dworca kolejowego 
w Krakowie na cmentarz miejscowy. 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 14 b. m. o godz. Io rano w kościele OO. Kapucynów w Krakowie. 


lakłed pogrzekowy concordia” Jena Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2 Drukarnia Związkowa w Krakowie 


